TEODORA z OCZOSALSKICH 


MIANOWSKA 


przeżywszy lat 58, opatrzona SS. Sakramentami, zmarła w Trzebini 


w dniu 8 Stycznia 1884 roku. 


Przewiezienie zwłok nastąpi we Czwartek dnia 10 Stycznia b. r. o godzinie 9 rano z Dworca kolei 
w Krzeszowicach do Paczóltowic. 


W drukarni „CZASU“ w Krakowie. 


